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Procentgehalt ....      0          4,05      8,27     14,07    20,06    26,40
Molekelzahl     ....      0          724      1544    2805     4300     6145
relat. sclieinbare f beob.   1,000     0,914    0,833    0:737    0,648    0,566
Compressibilitat I ber.     1,000     0,915    0,835    0,737   .0,648    0,566.
Nacli J. Drecker1) besteht Uebereinstimmung niit derErfahrung auch fur Chlorcalciumlosungen. Grleichwohl wird der Werth der For-mel nur ein beschrankter sein konnen.
Da die thermische Ausdehnung der Losungen vom Losungsniittel und von der gelosten Substanz abhangen muss, werden sich Losungen auch in dieser liinsicht mehr dem einen oder anderen Stoffe nahern, je nachdem der eine oder der andere vorherrscht. Namentlich werden wasserige Losungen bei nicht zu grosser Concentration ein Dichte-maximuin, wie Wasser, haben, und Losungen mit anderen Losungs-mitteln konnen ein solches Dichtemaximum bekommen, falls die ge-loste Substanz ein solches besitzt. In wasserigen Losungen ist die Ternperatur des Dichtemaxiniuins um so niedriger, je hoher der Salz-gehalt ist. Fiir Kochsalzlosung liegt sie
im Procentgehalt x =       0             I             2             4             6            f 8
bei: 4-4,00    +1,77    —0,58    —5,63    —11,07   —16,62°C.
und ist      ~ •   :       —       —2,23    —2,29    —2,41   —   2,51   —   2,58 „
sie fallt also sehr rasch. Die Zahlen der dritten Zeile thun dar, dass die Erniedrigung der Temperatur des Dichtemaxinmms dem Procentgehalt fast proportional geht und nur etwas ansteigt no.it wachsendem Procentgehalt. Vielleicht hat Kochsalz selbst ein sehr tief liegendes Dichtemaximum. Doch zeigen auch andere wasserige Losungen ein starkes Fallen der betreffenden Temperatur, kohlensaures Natron sogar ein solches von fast 3° C. fur je 1 Proc. der gelosten Substanz, Das soil auch fur Flussigkeitsmischungen gelten, wie von Wasser und Alkohol, Wasser und Schwefelsaure.
Im Uebrigen hiingt der Ausdehnungscoefficient von der Concentration der Losungen ab. Ftir Chlorkalium- und Chlorcalcmmlosung gentigt eine Darste.llung als quadratische Function der Concentration bezw. des Procentgehaltes. J. Drecker findet dabei den Factor des quadratischen Gliedes negativ; der Coefficient, welcher in den beiden Fallen mit wachsendem Gehalt an Salz zunimmt, konnte also ein Maximum erreichen und durch Null gehen. Ersteres fiinde statt fiir Chlorkalitlmlosung bei etwa 33 Proc., fiir Chlorcalcmmlosung bei 83 Proc., solche Losungen sind nicht untersucht. Aehnliches hat Plato2) fur
r) Wiedem. Ann., Bd. 34, S. 967.
2) "Wissenscliaftliche  Abhandlung   der  Kaiserliclien   Normal - Aichmi#s-Commission, Heft III.
3)  Wiedem. Ann., Bd. 20, S. 560.lz 1,36.
